134                        Stromkreise mifc gegenseitiger Induktion.
fluB alle Kraftlinien umfaBt, die hierbei von gleick viel Ampe drahten beider Stromkreise durcbflutet sind.
Die gemeinsamen Kraftlinien, die von ungleichen Amperedrah der beiden Stromkreise durchflutet sind, zablen dann zu den Str fliissen. Sie heiBen nach Rogowski doppeltverkettete Streuflii im Gegensatz zu den reinen (oder einfach verketteten) Streufliiss die nur mit je einem Stromkreise verkettet sind.
Die Kraf tlinienwindungen der beiden Stromkreise sind allgem
Macht man
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so bleiben als Kraftlinienwindungen der Streufliisse
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sind die Streuinduktivitaten der beiden Stromkreise. Sie konr beide positiv sein, es kann aber auch einer Null oder negativ werd Bei dieser Zerlegung werden somit die Anteile der beiden Stromkre an der gesamten Streuung verschieden groB,
2.   Die' Ungleichheit,   die   an sich  willkiirlich   erscheinen  m verschwindet,   wenn man die Zerlegung  so vornimmt,   daB die samten magnetischen Energien beider Stromkreise gleich groB werd Man hat somit zu setzen:
Da hierin die wechselseitige Energie zu gleichen Teilen in jed Stromkreis vorkommt, werden die Eigenenergien gleichgesetzt. . HauptfluB wird die Summe der Kraftlinien defmiert, die verschwinc wenn
gemacht wird.  Hiermit sind die Kraftlinienwindungen der Streuflii
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Die so definierten Streuinduktivitaten Si und S% sind wegen GL stets positiv.en werden1).
